Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 20 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 02 
Jogo: Francana X Barretos 
Data: 23/06/2024 Horário: |10:30 | Estádio: | Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho / Franca 
Arbitragem 
Arbitro: Gabriel Furlan 
Arbitro Assistente 1: Diego Morelli de Oliveira 
Arbitro Assistente 2: Leonardo Augusto Villa 
Quarto Arbitro: Jose Luiz Aparecido Miranda 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 10:20 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 11:34 Atraso: | 1 min 
Entrada do visitante: | 10:20 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 11:33 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 10:30 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 11:35 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 11:20 Acréscimo: | 5 min Término 2º Tempo: | 12:27 Acréscimo: | 7 min 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 


Resultado Final: 1 X 0 


Francana 
i Nome Completo do Jogador 
Vinicius Cima de Souza 


| T/R PA. 


Relação de Jogadores 


Registro l | E 


z 


Barretos 
Nome Completo do Jogador 


| T/R P/A Registro 


1 T 564416/24 1 | Dă Moroni Bravo de Souza T 563242/24 
2 | Pedro Canuto Cunha T P | 564494/24 || 2 | Denzel Washington Brito dos Santo T P | 563385/24 
3 | Victor Garcia Alves T P | 564417/24|| 3 | Kaio dos Santos Rodrigues T P | 539497/24 
4 | Hercules Bispo dos Santos T P | 564430/24 4 | Antenor Pereira Junior T P | 563594/24 
5 | João Pedro da Silva T P | 564418/24|| 5 | Pedro Henrique Privatti Matielo T P | 539626/24 
6 | Dener Anunciato de Castro T P | 564428/24 6 | Alex Girolli T P | 563233/24 
7 | Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato T P | 564618/24 7. | Victor Bruno Francelino de Almeid T P | 563484/24 
8 | Vinícius de Oliveira Valério T P | 564491/24|| 8 | Douglas Santos Araujo T P | 563489/24 
9 | Breno Augusto da Silva T P | 564427/24 || 9 | Rodrigo de Sousa Lopes T P | 563593/24 
10 | Lucas Oliveira de Paula T P | 564420/24 || 10 | Pedro Leonardo Rodrigues Campanho | T P | 563235/24 
11 | Edinaldo Rodrigues dos Santos Fil T P | 564445/24 | | 11 | David Jose Lopes do Couto T P | 539617/24 
12 | Michel Fortunato Coutinho R P | 533966/23 | | 12 | Felipe Andrade Silva R P | 563249/24 
13 | Victor Hugo Lima Rodrigues Doming R P | 56442224 || 13 | Rhyan Alexandre de Paula Calisto R A | 565536/24 
14 | Pedro Policarpo Oliveira R P | 564482/24|| 14 | Mauro Lucas Souza Nobre Silva R A | 540813/24 
15 | Luan Henrique Silva Ferreira R A | 494788/22 || 15 | Luiz Henrique Lima da Silva R P | 563236/24 
17 | Itallo Luiz Gomes Silva R | A | 542314/24|| 16 | Mateus Rosario dos Santos Candido R P | 563463/24 
18 | Francisco Rikelme Alves da Cunha R P | 564623/24 || 17 | Fernando Menezes Moreira R P | 563260/24 
19 | Hugo de Sousa Rosa R A | 494957/22 || 18 | Diego Borges Pinheiro R P | 563255/24 
20 | Victor Hugo Borgheti R P | 564424/24 

21 | Marcus Vinicius Archanjo R P | 564419/24 

22 | Pedro Paulo Marques Pedroso R P | 564431/24 

26 | Cauã de Souza Rocha R P | 564444/24 

27 | Diego Pablo Neves R | A | 494956/22 

T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Técnico 


Francana 


Wantuil Expedito Rodrigues Pereira 


Comissão Técnica 


Técnico 


Barretos 


Luiz Gustavo Marciano 


Auxiliar Técnico 


Luis Gustavo Silva 


Auxiliar Técnico 


Daniel Cristianotti do Carmo 


Médico 


Massagista 


João Prette Netto 


Higor Gabriel Gilabel de Sousa 


Médico 


Massagista 


Guilherme Ribeiro de Mendonça Gonça... 


Hitalo Jose Goncalves Pereira Camar... 


Preparador Físico 


João Victor de Assis Gonçalves 


Preparador Físico 


Treinador de goleiro 


Marcelo Muniz Matos 


Treinador de goleiro 


Matheus Minelli Scatena 


Equipe 


Substituições 


Entrou 


Tempo 


Francana 9 | Breno Augusto da Silva 22 | Pedro Paulo Marques Pedroso - INT 
Francana 7 | Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato 26 | Cauã de Souza Rocha - INT 
Francana 10 | Lucas Oliveira de Paula 15 | Luan Henrique Silva Ferreira 66:00 2T 
Francana 11 | Edinaldo Rodrigues dos Santo... 27 | Diego Pablo Neves 74:00 2T 
Francana 8 | Vinícius de Oliveira Valério 18 | Francisco Rikelme Alves da C... 85:00 2T 
Barretos 8 |Douglas Santos Araujo 18 | Diego Borges Pinheiro - INT 
Barretos 2 | Denzel Washington Brito dos ... 15 | Luiz Henrique Lima da Silva = INT 
Barretos 7 | Victor Bruno Francelino de A... 17 | Fernando Menezes Moreira 60:00 2T 
Barretos 6 | Alex Girolli 14 | Mauro Lucas Souza Nobre Silv... 89:00 2T 


Gols 
Equipe Nome do Jogador 
Francana 15 | Luan Henrique Silva Ferreira - (Luan) NR 90:00 2T 
NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 
Federação Paulista de Futebol Publicação da Súmula: 23/06/2024 13:34 Página 2 de 4 


Advertências 
Tempo 1T/2T 
Francana 5 | João Pedro da Silva 33:00 1T 
Motivo:Ação temerária 
Francana 8 | Vinícius de Oliveira Valério 78:00 27 
Motivo:Ação temerária 
Francana 4 | Hercules Bispo dos Santos 82:00 2T 
Motivo:Ação temerária 
Barretos 5 | Pedro Henrique Privatti Matielo 23:00 1T 
Motivo:Por atingir de maneira temerária, o rosto de seu adversário com uso indevido do braço. 
Barretos 2 | Denzel Washington Brito dos Santos 32:00 1T 
Motivo:Ação temerária 
Barretos 10 | Pedro Leonardo Rodrigues Campanholi 51:00 2T 
Motivo:Impedir ataque promissor 
Barretos 3 | Kaio dos Santos Rodrigues 53:00 27 
Motivo: Impedir ataque promissor 
Barretos 18 | Diego Borges Pinheiro 69:00 2T 
Motivo:Por atingir de maneira temerária, o rosto de seu adversário com uso indevido do braço na disputa de bola. 
Barretos 6 | Alex Girolli 79:00 2T 
Motivo:Impedir ataque promissor 
AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 
Expulsões 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido a parada para hidratação em ambos dos tempos, atendimentos médico e substituições. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Richard Sedric Pires Silva - CRM:103178 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 
Nada a relatar. 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 
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